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TIPAC Contributions 
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TOTAL PAGE 


Total (U. S. Senate).... $ 16,250.00 

Total (House of Representatives). $ 84,350.00 

GRAND TOTAL......$ 100,600.00 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/mkblOOOO 






